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Ultrabandv$ayi  $ua  manbayi  kimi  (UB)  bakterisid  lampalardan  istifada  olunur. Bela  lampalardan  bin  JJPT-1 25  (Ty 
16  675.01 3-83)  tipli  lampa  hesab  edilir.  Lampamn  $u$asi  h’arsdan  haztrlanmifdir  ki,  bu  da,  UB  $iiam  sarbast  buraxir 
Bu  lampa  civali,  yiiksak  tazyiqli,  boru  jakilidir.  JJPT-1 25  tipli  bakterisid  lampa  ipak  hala  sahndiqda  gargirilik  220  V, 
tezlik  isa  50  hr  olmalidir.  Lamam  yandirarkan  garginliyin  verilmasi  1  daqiqadan  sonra  hayata  keqirilir.  Novbati  isti/ada 
zamam  lampa  tarn  soyumah,  15  daqiqa  keqdikdan  sonra  yenidan  yandirila  bilar.  JJPT-1 25  tipli  bakterisid  lampa  atraf 
muhitda  temperatur  +20°  C,  nisbi  namlik  isa  60  %  olduqda  iflayir. 

At;ar  sdzlar  ultrabnnov^ayi  yiia,  siini  manba,  bakterisid  lampa,  qurafdirma 


Son  illar  gostaricilarina  gora  farqlanan  lam- 
palar  buraxilmi$dir.  Onlardan  an  90X 
yayilmi§lari  JfPT  seriyali  muxtalif  giiclii 
va  yiiksak  tazyiqli  civali,  kvars  lampalan 
nisbatan  giiclU  §0a  (UB)  manbayi  sayilir.  Lampamn 
kolbasi  istiliya  va  mexaniki  tasira  davamli,  UB 
$ualanmamn  har  U9  (A.B.S)  sahasini  yax§i  ke9irma 
qabiliyyatina  gora  kvars  ?ii$adan  dUzaldilmi§dir.  Onun 
uclannda  oz-ozuna  kozaran  volfram  elektrodlar 
birla§dirilmi$dir.  Kolbamn  i9arisina  dozala^dirilmi? 
civa  va  tasirsiz  qaz  Arqon  doldurulmu$dur  (§akil  1). 


$ak.l.  Kvars  tipli  bakterisid  lampa 

Kvars  tipli  bakterisid  lampalar  1879-cu  ilda 
I.Repiyeva  civani  boruya  doldurmaqla,  lampamn 
i$iqlanmasina  sabab  olmu§dur.  1893-cii  ilda  jngilis 
muhandisi  F.Mur  ilk  dafa  olaraq  boru  §akilli  1am- 
palara,  muxtalif  qazlarin  (azot,  karbon)  doldurulmasi 
ila  ma§gul  olmaga  ba^lami^dir.  Bununla  da  boru 
daxilinda,  vakum  §araitda,  qaz  bojalmast  hesabina 
muxtalif  i§iqlari  almaq  mUmkiin  olmu^dur.  )  9 1 0-cu 
ilda  artiq  bu  lampalar  Uzarinda  konstruksiya  i$lari 
aparilmi$,  bu  maqsadla  neon,  arqon  va  ba$qa  qaz- 
lardan  istifada  olunmu$dur.  Paralel  olaraq,  hamin 
borulara  metal  buxarlarin  doldui  ulinasi  i$i  da  hayata 
ke9irilmi.^dir.  Sonrakt  illarda,  1 900- 191 3-cii  illai 


hamin  i$larin  takmilla§dirilmasi  hesabina  boru 
§akilli  kvars  tipli  lampalarin  (1930- 1 932-ci  illar) 
buraxilmastna  ba$lanmi§dir.  Kvars  tipli  bakterisid 
lampa  UB  $iiamn  U9  sahasini  ahata  edir.  A  sahasi 
19  %,  B  sahasi  22-22,5  %,  S  sahasi  isa  15,0  % 
§ualanmam  ta$kil  edir.  41,0  %  isa  goriinan  i$iq 
hesab  olunur. 

1950-ci  ildan,  ITPK  adi  ila  civali  kvars  tipli  diiz 
lampalar  Moskva  elektrolampalar  zavodunda  kiit- 
lavi  istehsal  u9un  yigtlmt§,  sonraki  illarda  texniki 
normativlarda  dayi§kanlik  edilmakla,  1980-ci  ildan 
bu  lampalar  qovsvari,  civali,  boru$akilli  /(PT  adi 
ila  buraxtlmaga  ba$lanmi§dir.  Bu  tip  lampalar  100- 
12000  Vt  gucunda  olmaqla,  geni$  9e§ida  malikdir. 

1956-ci  ildan  ba$layaraq  Saratov  elektrik  lam- 
palari  zavodu,  1958-ci  ildan  UIET  i§iq  manbalari 
institutu  bakterisid  lampalarin  istehsali  ila  ma$gul 
olmaga  ba$larm$dir. 

Qu§9uluqda  istifada  olunan  lampalarin  tipindan 
asili  olaraq  seanslarla  §ualanma  aparihr.  Bu  zaman 
240-280  nm  dalga  uzunluqlu  §ualardan  istifada 
olunur.  Lampamn  gUcii  1,5  mVt-dan  artiq  olma- 
maltdtr.  Demak,  lampalardan  istifada  edarkain 
onlarin  gostaricilarina  ftkir  verilmalidir. 

Elektrik  jabakasinda  garginlik  dayi§arkan,  1am- 
pada  §ua  axim  da  dayi$ir.  Garginlik  artdiqca  ?ua 
axtm  gUclanir,  azaldtqda  isa  zaiflayir.  Garginlik 
normal  had-dan  10,0  %-i  dairasinda  dayi$dikda  ?iia 
axtm  dayi$mi§  garginliyin  har  bir  taizi  he-sabi  ila 
taqriban  2,0  %  dayi§ir. 

Garginlik  10  %  va  daha  90X  azaldiqda  lampa 
yanmaya  bilar.  Lampam  qura$-dirarkan,  yaxiji  olar 
ki,  qidalandirici  qurgulardan  yani,  tanzimlayici 
(stabilizator)  va  ya  transformatorlardan  istitado 
edilsin.  Lampam  ahata  edan  mtihitin  temperature 
§(la  axiiniia  az  tasir  edir.  Lukin,  lampamn  daha 
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diizgiin  i§1smssi  ii^iin  slverifli  temperatur  §sraiti  20 
daises  hesab  olunurfl  ]. 

Cadvol  1 .  2XPT- 1 25  tipli  lampanm  gftstsricisi 


Qu§lar  §Ualandirilarksn  ilk  giinlsr  iimumi 
dozanin  1/4  hissssini,  sonraki  gOnds  1/2  hissssini, 
qalan  giinlsrds  iss  3/4  hissssini  qsbul  etrnslidir. 


r- 

GOstsricilar 

Lampanm  tipi 
flPT-125 

Lampaya  buraxici  cihazsiz  tebb  olunan 
gtle,  Vt 

125 

Lampanm  vo  220  V  drosselin  $obak?d3n 
i$btdiyi  carsyan  $iddati,  a 

1,3 

$Ua  axini, Vt 

12 

Bakterisid  axmi,  mk.bak 

3500 

Lampadan  lm  masafadan  eritem  $llalanma 
darowsi,  mer/  m2 

158 

Lampanm  i$iq  axmi,  lm 

1850 

Yanina  miiddsti,  saat 

1000 

Ol<?0bri,  mm 

230x210x160 

C^kisi,  kq 

1,7 

Qiymoti,  man 

37,60 

Lampanm  800-dan  1 1 
vs  1 700-dan  20°°-a 


00-a  kimi,  1300-dan  1600-akimi 
kimi  vandirilmasi  msslshst 


sahsys  eritem  $ualanma  dsrscssins  gors  (mer/  m2) 
fsrqlsnirlsr  (csdvsl  1). 

$iialandirici  qurgulara  elektrik  enerjisi  vermsk 
U9iin  250  voltdan  artiq  gsrginlikdsn 
istifads  edilmsmslidir.  Lampadan 
istifads  zamam  dunna  vsziyystindsn 
asili  olaraq  (miisyysn  bucaq  altinda) 
eritem  §ualanmamn  iiftiqi  sstdsn 
§aquli  ssths  keipms  smsali  (k-iifuqi 
ssthdsn  §aquli  ssths  ke9ms  smsali  0- 
1  arasmda  goturulur)  dsyi$ir  (csdvsl 
2).  Sinus  bucagi  artdiqca  k-iifuqi 
sstdsn  §aquli  ssths  ke9ms  smsali  da 
artir. 


bilinir.  Qu$laqrin  noviindsn,  cinsindsn  vs  ya§indan 
asili  olaraq  onlarin  do$smsdsn  boy  hiindiirliiyiiniin 
fsqli  olinasi,  onlar  u9iin  nszsrds  tutulan  ?iialanma 
dozasinda  da  fsrqlsr  yaradir  (csdvsl  3). 

UB  ?ua  sa9an  lampalarin  durma  vsziyystindsn 
asili  olaraq  §ualanmanin  effektivliyini  miisyysn 
etmsk  olar.  Ysni,  70  sm  hiindiirlukdsn  asilmi§ 
eritem  tipli  lampalarin  §iia  axini  65  %-s  qsdsr  olur. 
Odur  ki,  lampanm  durma  yerindsn  asili  olaraq, 
lampanm  do?sms  ils  kssi§ms  bucagi  (iti  bucaq)  sag 
tsrsfdsn  45°,  sol  tsrsfdsn  iss  22°-ni  gostsrmslidir. 
Lampalardan  istifads  edsrksn  lampa  ils  bsrabsr 
onun  yaninda  normal  §ua  almaq  iifiin  qidalan- 
dincinin  olmasi  vacibdir.  Qiinki,  gsrginlik  az 
olduqda  $Ua  axmi  azala  bilsr[3]. 

Cadvsl  3  Mtlxtolif  sinus  bucaqlar  altinda  alinan  naticslar 


Csdvsl  2. 
lapilmasi 


MOxtslif  sinus  bucaqlarmin 


MQxtalif  sinus  bucaqlari,  h0  daraca 

90  !  80 

75 

70 

65 

60 

55  50 

45  40 

35 

1 

Eritem  $ 

ilalanmamn  miqdan,  F2  mer/nr 

192,7 

188,3 

186,9 

181,1 

175,4 

167,7 

158,0 

148,4 

134,9 

123,3 

109,8 

Eritem  sOalanmaya  sarf  olunan  vaxt,  t  daqiqa 

10 

9,9  [  9,7 

9,1 

8,5 

7,8 

6,9 

6,1  5,0  4,2  |  3,3 

Standart  §Ua  dozasmi  almaq  il^Un  lazim  olan  vaxt,  t  daqiqa 

10 

9,9 

9,8 

9.5 

9,2 

8,8 

8,3 

7,8 

7,2 

6.5 

5,7 

Eritem  $0alanmanin  tstbiq  sahas 

i,  S  m2 

20 

19,5 

19 

18,8 

18 

17,4 

16,4 

15,4 

14 

12, 

8 

11, 

3 

Qu$larin  ba$  sayi,  n  ba§.Qu§lannlm2  sahada  ba$  sayi  n-5 

100 

97 

95  94  |  90  87  82  77  70  |  64  |  56 

ho-bucaq.  daraca 

35^ 

40" 

456 

506 

”55H 

r  6¥~ 

65° 

-J 

O 

0 

k-amsal 

0,57 

0,64  1 

r0,70 

0,77 

0,82 

0,87 

0,91 

0,94 

h0-bucaq,  daraca 

-75*" 

si?- 

90f' 1 

k-amsal 

0,97 

0,98  1 

1,0 

- 1 - 

0gsr  fsrdi  tsssrriifatlarda  50-60  ba$a  qsdsr  qu§ 
saxlamlirsa  vs  hsmin  qu§lan  bakterisid 
lampa  ils  §iialandirmaq  istsyirikss,  lampa 


35-45°  bucaq  altinda  divara  bsrkidilmsli, 
qu$lar  3-5  dsqiqs  miiddstinds  $ualandiril- 
malidir.  Bu  halda  §iialanmanin  tstbiq 
Sualanmam  ufuqi  sstdsn  §aquli  ssths  kb9urmsk  sahssi  14-16,5  m2-dir.  Digsr  halda  tsssrrufatda  80- 
iiriin  asaeidaki  diisturdan  istifads  olunur.  100  ba§  qu$  saxlamlirsa  vs  hsmin  qu5lar  bakterisid 

*  *  °  W=F2sinho  lampa  ils  ^iialandirilirsa,  lampa  60-90c  bucaq 

,  ...  altinda  tavana  bsrkidilmsli,  quslar  7,8-10,0  dsqiqs 

Burada,  W-§aquli  sst  s  u§sn  ?u  arzinds  §iialandinlmahdir.  Bu  halda  §Ualanmanm 

dan,  Frmteyj*.  ed.lnrn?  sathu  du*"  ememsu.1*  ^  ^  ,  m’.d,r.  Lampa 

nmn  miqdan,  h„-saqul,  sath  ils  ufuqi  sath  aiasmda  tekrar  yandlrllario„  fasib  verilmsli, 

smsls  gslsn  bucagi  gbstsnrL  J.  hsmin  fasils  miiddsti  15  dsqiqs  miisyysn  edilir. 


0D0BIYYAT 
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McKyCCTBeHHblC  IICTOMHItKII  yJIbTpac|)HO^CTOBOC  H3JiyMeHHH 

fl.r.Ria^oB 

Kan  HdOHHirK  yjibTpa^HOJiCTOBbie  jiynn  (YO)  iTpiiMCRHioTCfl  cncunajibHbie  6aKTepim»WHOH  JiaMribi.  Ohhhm  H3  3thx 
jiawn  HRU«eica  jiasina  APT-125  (TY16-675.013-83).  06ojiomkh  JiaMn  inroTaanuBaroTCH  H3  KBapucBoro  CTeicna,  KOTopoe 
nponycKaeT  YO  jiym  3to  JiaMna  pryrHafl,  BbicoKoro  naBJieHrw,  TpyGnaiaB.  JiaMna  6aKTepmiHAHaa  A PT-I25  paccmrraHa 
ju w  pa6ora  b  cent  nepcMeHHoro  rona  Haciorbi  50  Tu,  Hanpa>KeHHeM  220  B.  3a>KnraHHe  6aKTepwiiHjiHofl  JiaMribi  APT- 125 
jiojdkho  HacTynaTb  b  TeneHue  1  MMHyrbi  c  MOMCHra  noaaMH  Hanpa>KeHHfl  mrraHiw  Ha  naMny.  FfoBTopHoe  BKjnoHeHne 
oaKrepmiuaHoft  JiaMribi  APT- 125  bo3Mo>kho  toju>ko  nocne  e£  ocTbieaHJia,  npn  3T0M  BpeMa  noBTopHoro  3a>KnraHHa  ho/dkho 
obirb  hc  MeHCC  15  MifHVT.  JlaMna  OaKTepiiLouHaa  APT-125  pa6oTaeT  irpn  reMnepaType  oKpjoKaiomero  Boaayxa  +20°  C, 
OTHocirrejibHofi  BJiaamocTii  60  %. 

KjvoHesbic  ciooa  yjibTpadmojieroBoe  uuiyHeHHe,  HCKyccTBCHHbffi  hctohhhk,  6aKrepHUJtilHbie  JiaMribi,  MOHraw 

Artificial  sources  of  ultraviolet  radiation 
Y.G.Gozalov 

As  a  source  of  (UV)  are  special  germicidal  lamp.  One  of  these  lamps  is  the  lamp  DRT-125  (TUI 6-675.0 13-83).  Shell 
lamps  are  made  of  quartz  glass,  which  transmits  UV  rays.  This  mercury  lamp,  high  pressure  tube.  Germicidal  lamp  DRT-125 
designed  for  use  in  AC  frequency  of  50  Hz  220  V.  Ignition  germicidal  lamp  DRT-125  should  occur  within  I  minute  after  the 
power  supply  to  the  lamp.  Reclosing  germicidal  lamp  DRT-125  possible  only  after  it  cools,  while  the  reignition  should  be  at 
least  1 5  minutes.  Germicidal  lamp  DRT-125  operated  at  an  ambient  temperature  of  +20°  C,  relative  humidity  of  60  %. 

Key'  words:  ultraviolet  radiation,  artificial  source,  bactericidal  lamps,  installation 
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